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SUMMARY TRAFFIC VOLUME COUNT FLOW MAP FOR 14 HRS. AND PEAK PERIODS 


INTERSECTION NAME: 
Date/Day of Survey: 
Duration of Count: 
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350791 33 | 512 | 847 | 6410 | 0 | 42881 

2688 | 2 | 86 | 90 | 674 | 0 | 3540 

2449 | 5 | 12 | 23 | 789 | 0 | 3278 
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VOLUME 

AM Peak 

PM Peak 

Car | Puj | Pub | Trk | Me | Tri | Total 

Car | Puj | Pub | Trk | Me | Tri | Total 

Car | Puj | Pub | Trk | Me | Tri | Total 




398141 42 | 473 | 592 | 7309 | 0 | 48230 

2345 | 4 | 37 | 35 | 637 | 0 | 3058 

4886 | 5 | 37 | 36 | 731 | 0 | 5695 
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